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werden, und der hierdurch gleichzeitig bedingte 
Energieverlust. Aus alledem geht hervor, dass 
Niederschlagsdiaphragmen, werrn sie auch theoretisch 
den geforderten Bedingungen so gut wie vollstkndig 
entsprechen, praktisch wohl nur einen zweifelhaften 
Wert besitzen. 

Der Leser wird nun erwarten, in einer Mem- 
bran nach dem dritten Schema, die also weder fiir 
den Elektrolyten noch fiir Ionen, jedoch fiir ent- 
ladene Ionen durchlassig sein soli, eine Losung zu 
finden. Eine derartige Membran wurde bis jetzt 
niclit angegeben, doch lasst sich eine solche ver- 
muten in einer Membran aus Quecksilber. Man 
denke sich — urn einen einfachen Fall zu ge- 
brauchen, der nur zur Erklarung dienen soli — ein 
Zink voltameter ( Zn — ZtnSO l — Zn), bei welchem 
der Elektrolyt ( ZnSO 4 ) durch eine diinne Scheide- 
wand aus Quecksilber in zwei Teile zerlegt wird. 
Schicken wir einen Strom durch das Voltameter, 
der also seinen Weg durch die coharente Queck- 
silbermembran nehmen muss, so wird die der Zink- 
anode zugekehrte Seite kathodisch polarisiert, es 
entladen sich Zinkionen, die als metallisches Zink 
in die Quecksilbermembran hineingehen. Durch 
Diffusion gelangt das Zink auf die anodisch pola- 
risierte andere Seite der Quecksilbermembran und 
vernichtet dort die anodische Polarisation (das ge- 
bildete Hg t >S’ 0 4 ). 1 st die Membran nun sehr diinn, 
so wird die Diffusion des Zinkes geniigend rasch 
erfolgen, um die Polarisation auf einen verschwin- 
denden Betrag zu bringen. Es kann also eine ge- 
niigend diinn gedachte Quecksilbermembran, die 
burner noch fiir den Elektrolyten undurchlassig ist, 
wohl einen Strom ohne nennenswerte Polarisation 
(scheinbaren Widerstand) hindurchlassen. Voraus- 
setzung ist nur die Ankunft von Metallionen, die 


im entladenen Zustand (als Metalle) sich mit Queck¬ 
silber zu amalgamieren vermogen. Eine experi- 
mentelle Priifung ist aus dem Grunde schwierig, 
weil es fast unmoglich ist coharente, diinne Queck- 
silbermembranen herzustellen. Ich habe Queck- 
silbermembranen durch Niederschlag erzeugt, indem 
auf die eine Seite einer Pergamentmembran eine 
Quecksilbersalzlosung, auf die andere ein Queck¬ 
silber reduzierendes Mittel (Zinnchloriir) gebracht 
wurde, wodurch jedoch keine coharente Membran 
entsteht, des fernern, indem eine mit Goldfolie be- 
legte Pergamentmembran Quecksilberdampfen aus- 
gesetzt wurde, wobei eine anscheinend coharente 
Membran entsteht. Mit Zwischenschaltung dieser 
Membranen hergestellte Daniel - Elemente zeigten 
keine Verminderung ihrer elektromotorischen Kraft. 
Beweiskraftig konnen jedoch nur Versuche sein, die 
nach exakteren Methoden, etwa den Eingangs er- 
wahnten, angestellt werden, was meinerseits nicht 
geschehen ist. Immerhin aber, selbst wenn die 
Versuche zu Gunsten ausfielen, konnen Membranen 
aus Quecksilber kaum mehr als w'issenschaftlichen 
Wert besitzen. 

Bis jetzt scheitern also alle Versuche, zu einem 
praktisch brauchbaren Diaphragma zu gelangen, das 
ausser der ersten auch der zweiten Bedingung einer 
idealen Membran genugen wurde. Zweck dieser 
Zeilen war es, den Techniker etwas mehr auf die 
Beriicksichtigung dieser zweiten Bedingung hinzu- 
weisen, obwohl eine Losung derselben eher von 
wissenschaftlicher Seite zu erwarten steht. Die ge- 
stellte Frage bleibt eine offene und man ist nach 
wie vor darauf angew’iesen, sich mit einem leidlich 
guten Diaphragma zu begnugen, oder es zu um- 
gehen. Ein neuartiges Umgehungsverfahren sei mir 
gestattet demnachst mitzuteilen. 




DAS PRINZIP DES MITTELLEITERS IN DER ELEKTROLYSE. 


(Zu dem Aufsatze in Nr. 16 der Zeitschrift fiir Elektrochemie.) 



m ersten Absatz dieser Mitteilung sprechen 
die Verfasser ihre Verwunderung daruber 
aus, dass der von Ermann aufgesteilte 
Satz in Wissenschaft und Technik wenig bekannt 
sei; erst vor einiger Zeit seien Akkumulatoren fiir 
Hochspannung konstruiert worden, denen dieses 
Prinzip zu Grunde liege. 

Es konnte liiernach [scheinen, als ob die An- 
w'endung des Prinzips in der Akkumulatorentechnik 


jetzt zum ersten Male versucht wiirde. Um dem 
Entstehen einer solchen irrtiimlichen Meinung vor- 
zubeugen, diirfte der Hinweis genugen, dass sogar 
schon in dem bekannten Patent Faure von 1881, 
u. a. eine solche Batterie aus niehreren hinterein- 
andergeschalteten Elementen beschrieben ist. Wie 
aus dem deutschen Text hervorgeht, sollen sich die 
Zwischenplatten beiderseits polarisieren und bis auf 
den Gefassboden reichen, so dass sie den „isolierten 
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Mittelleitern“ der Eingangs genannten Mitteilung 
entsprechen. 

Nach diesem Prinzip wurden auch in Frank - 
reich vor ljingerer Zeit Batterien unter der Be- 
zeichnung „accumulateur multiple" von verschie- 


denen Fabriken hergestellt (s. Lum. 21. Bd. XXXV. 
14. April 1890, S. 143). Selbsverstandlich ist man 
bald wieder da von abgekommen, weil die als Scheide- 
wande dienenden Elektroden nicht Stand hielten. 

M. 


REPERTORIUM. 


STROMERZEUGUNG. 

Elemente und Akkumulatoren von Menges. 
D. R. P. Nr. 83627 vom 20. April 1895. Die Elek¬ 
troden besitzen im Innem Fliissigkeitskanitle, wah- 
rend ihre Aussenflachen durch porose oder fein- 
gelochte Platten aus nichtleitendem Materiale von 
den Elektroden entgegengesetzter Polaritat getrennt 
sind. 

Der Grundgedanke vorliegender Erfindung be- 
steht in folgendem: 

Es sei Fig. 286 ein Sammler mit einer Reihe 
abwechselnd positiver und negativer Platten E l E 2 E s 
u. s. w., bestehend aus gitterformigen Kernen mit 
darauf angebrachter wirksamer Masse. Nun denke 
man sich jede Platte, E 2 zum Beispiel, in der Mitte 
(der Dicke nach) durch einen senkrechten Schnit s-s 
geteilt und beide Halften jeder Platte auseinander 


verschieden polarisierten Teile, es sei mittel- oder 
unmittelbar, durch abgefallene wirksame Masse voll- 
kommen ausgeschlossen ist, wobei wegen der geringen 
Entfemung der elektrische Widerstand selbst noch 
geringer sein kann wie bei der Anordnung Fig. 286. 




Wahrend nun aber bei der bisherigen Verwendung 
solcher porosen Scheidewande der Zutritt der Fliis- 
sigkeit ins Innere der Platte bedeutend erschwert 



geschoben, so dass die Zwischenraume Hi, die erst 
zwischen Platten verschiedener Polaritat vorhanden 
waren, jetzt zwischen den Halften gleicher Polaritat 
entstehen (Fig. 287), wobei durch porose Scheide¬ 
wande pp die unmittelbare Beriihrung der entgegen- 
gesetzt polarisierten Plattenhalften vermieden ist. 
Selbstverstandlich ISsst man die aussere Halfte E t 
und E‘ b der ersten und letzten Elektrode fort, da 
diese (wie ja auch in Fig. 286) unwirksam' sind. 

Durch die Anordnung Fig. 287 werden nun 
folgende Vorteile erreicht: Man kann eine porose 
Scheidewand zwischen den Teilen verschiedener 
Polaritat anwenden, so dass eine Beriihrung der 


wird, ist diese hier im Gegenteil noch verbessert, 
denn die freie Oberflache der Platte in Fig. 287 
ist genau dieselbe wie in Fig. 286; dazu kommt 
aber bei Fig. 287 noch der Vorteil, dass bis zum 
Ende der Entladung die Fliissigkeit unmittelbar an 
den noch wirksamen Teil der Masse herantritt und 
nicht erst durch eine Schicht unwirksam gewordener 
Masse hindurch zu diffundieren braucht. 

Selbstverstandlich wird bei der Herstellung der 
Sammler nicht so verfahren, wie oben angegeben ist, 
sondern man wird die Platten gleich nach Fig. 287 
herstellen. 

Die Form des Gitters ist fur das Wesen vor- 
















